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.۳ حلفا ابو خامد سخا بن بهازون نا محمد بن أحمد.بن أنس 
الشامى ثنا حماد بن e‏ 
واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله مَلثر: «أقل الحيض ثلثة أيام وأكثره 
عشرة أيام » رواه او )۱۸1:1( رال ل منهال مجهول ومحمد بن 
خمد ين انين ضعي" : ظ 

باب أقل النفاس وأكثره 
۱- عن : اعلا رن ملا عن حا عن ان قال: قال رسول الله 


وقال البيبقى فى المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهاءنا؛ وقد طلبته كثيرا فلم أجده 
فى شىء من كتب اللحديث» ولم أجد له إسناد إلى آخر ما أطال“ . وقال صاحب العناية 
:)۱٤۳:۱(‏ ليس المراد بالشطر حقيقته (على تقدير ثبوت الحديث) لأن فى عمرها زمان 
الصغر ومدة الحبل وزمان اليأس» وهى لا تحيض فى شىء من ذلك الزمان؛ فعرفنا أن 
المراد به ما يقارب الشطر حيضاء وإذا قدرنا بالعشرة ببذه الآثار كان مقاربا للشطرء 
وحصل التوفيق اه . : 
باب أفل النفاس وأکنره“ 

قوله: ”عن سلام بن سلام إلخ“ قلت: قوله مف ”إلا أن ترى الطهر قبل ذلك “ 


)١(‏ أما أقل النفاس فاتفقوا على أنه لا حد لأقلهء وتسامح ابن رشد حيث قال: ”فقال أبو حنيفة: هو خمسة 
وعشرون يوماء وقال أبو يوسف: أحد عشر يوما“ (بداية امجتهد )٤١ :١‏ والصحيح فيه ما قال ابن نجيم: ”وذكر 
شيخ الإسلام فى مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ثم 
انقطع الدم عنها فإنها تصوم وتصلى وكان ما رأت نفاساء لا حلاف فى هذا بين أضحابناء إنما الخلاف فيما إذا 
وجب اعتبار أقل النفاس فى انقضاء العدة» بأن قال لها: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: انقضت عدتىء أى 
مقدار د عدر رتل لقان ع وا سر اعد أي عرق ر يك وصدرين بود وعند أبى يوسف 
خد عقر وغه مد اة قاماي حى الطيوع الماد فاه ما يرجت /(البسير الرائق 1 :1413 رانا اکر 

النفاس فقال مالك مرة: هو ستون يوما ثم رجع عن ذلك» فقال: يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه ثابتون على 
القول الأول وبه قال الشافعى» وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما وبه قال أبو حنيفة وقد 
قيل: تعتبر المرأة فى ذلك أيام أشباهها من النساء فإذا جاوزتهافهى مستحاضة وفرق قوم بين ولادة الذكر 
والأنثى ففى الأول ثلاثون وفى الثانى أربعون“ (بداية امجتهد )٤١ :١‏ . 


